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取扱説が書 I 


プラズマクラスター-プラズマクラスターイオンはシャープ;株式会社 
の商標です。 


巧ホ販巧ス 


型式名 RC - J 4 Q 0 1 NP - 1•呂 

除菌イスン 

ブラズ？クラスタ-イオン® I こよる空気穿化 


設置と接続…… 
現在時刻の設定 •• 


このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上げいただき 
まして、ありがとラございまず。 

♦ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき 
安全に正しくお使いください。 

•この敢扱説明書の裏表紙び保罰書になっていまず。 

内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 

® 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。 
♦この機器は国内専用でずので、ミ毎がで使用しないで 
<ださい。 

♦この機器は家庭巧でずので、業務用のよラな使い方 
をされまずと著しく寿命が縮まりまず。 


JSk 室內でガス機器をお使いの際には、 
換気に十分注意してください。 

換気をしないと…酸化炭素中毒を起こ 
換気ぶ is し、死 li : 事跡こいたるおそれびありまず。 


ご愛用の皆様へ 


保管とアフターサービス’ 


仕様-寸法図 


プ株式会社のブ5ズマク5スター巧術を搭載して 


おはよラタイマー運転を行ラ(暖房)‘ 

おはよラタイマー運転を解除する… 

おやすみタイマー運転を行ラ(暖房)‘ 

おやすみタイマー運転を辭除する… 

おやすみとおはよラの組み合せ運転を行ラ(暖房)… • 29 


スイッチを□ックする「□ック機能」 . 30 

エコ運転を行ラ(暖房) . 31 

エコ運転を解除する . 31 

音声おミ日らせ機能の音量を切り換える . 32 

温風の向さを変える「スイーベル機構」 . 36 


曰幫の点検とお手入れ . 

故障かな？と思った S . 

安全装置が作動したとさの処雷 
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便利な使いかた 


暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやずみ 

影株ぶ3、おやずみ夕 f 運転 

テジタ儿’表示におはぶうタイ T— ■てセ y 卜らくらく!！ 

I 巧苗が gjg，gg •さ9ぺ—ジ 

おやすみタイマ…のセットで、麗かい部屋でおや 
すみになれます。 （6 日分/4已分/3日分/]已分の 
いずれかを選巧でさます。） 

I な a お 27~2曰べ—ジ 




お子様のいたず5を防止 


ロック機能 


暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの 
停止操作しソ外は操作でをなくなり、お子様の 
いたずらなどを防止ずることびでき•ます。 

30ぺ—ジ 


誰にでもわかりやすい 


音声お嫌5は機能 


スイッチを操作したとをや、ま全装置び作動した 
とをなどに、報知音や音声でお知らせします。 


32〜 3S ぺ-ジ 



イオン運霸 

ヴ号ズマクラスターイオン違較 . 



お部麗はいつちさわやか 


このガスフアンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。 
また、次のよラな特長びあります。 


纖 h 


鷹房 



簡単操作 


足をとか6暖かい 


ワンブッシュ点火 • 記憶機能 


運転-停止は暖房運転ス 
イッチを押すだけのワン 
プッシュ操作です。 

暖房運転を停止した後ち 
設定室温などび記憶され、 
再設定の手間を省きます。 



1居 • 2い22ぺージ 


温風下吹おし 


温風は、足もとから吹出 
します。お部屋の空気を 
循環させなびら暖房する 
ので快適です。 



比例制御で快適暖房 


快適性を損なわない経済暖房 


室温調節-室温表示機能 

設定室温をお好みの温度に設定しておくと、 
自動でガス量をコント□-ルして、快適な 
室温になちます。設定室温や現在室温を 
デジタルで表おします。 

また、表示部は現在時刻とおはよラタイマー 
運転のセット時刻やおやずみタイマー運転の 
セット時間、異萬時の故障内容などの情報を 
表示し、お知らせします。 



エコ運転礫能 


設定室漏までお部屋び暖まると、自動的に設定室温 
を下げたり、燃焼を停止して霞めすざを防ぎ、 

1夹適さを保ちなびら、効率よく暖房運転します。 


I 限画 31ぺ—ジ 







































安を-お手入れ 


エアフイルタ-…じ巧こ0 
が詰まると、フィルター 
掃除サインの赤色点滅 
と音声で、エアフィルタ 
一のお掃除時期をお知 
らせします。 

(暖房運転の場合） 


.ィルター掃除サイン表示 



消し忘れたとさに 


エアフイルタ…のほこり詰まりをお知 6 せずる 

フイんター掃除サイン蒙を機能(暖房） 


換気の瞬鶏をお知らせずる 

換気お辄5せ機能 


1時間連続して暖房運転すると、 
澳気ヴインのホ色点滅と音声 
で、換気びお要なことをお知らせ 
しまず。 


[な ぺ-ジ 



ちしちのために 


ご使用中、下記の安全装置が万一の事故を未然に 
防ざまず。 


8BSP 屬自導辞: k 蹲旨 g 

消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で 
自動消义します。 


潑不完全燃焼防止装置 
敏過電流防止装置 
雜立消えまを装置 
參停電時ま全装置 
趣スイッチ回路ま全装置 
狼召時間自動消义機能 


雜過熱防止装置 
(サー■ミスタ） 

海過熱防止装置 

(温度ヒューズ） 
參乾倒 時ガス遮断装置 


夕 


この機器をま全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に r 安全上のごを意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書および製品への表ちでは製品を正しくお使いいただを、お客様や他の人々への 
危喜や財塵への損害を未然に防止ずるために、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意味は次のようになつています。内容をよく理解してから本なをお読みください。 


A この表示を無ネ見して誤った取 t ) 飄^、をずると、んび死 t ’ ffi 傷を貸 i ラ危険、 

mJSFx または义災の危験が蓋し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

A 敏如この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び死亡•重傷を負う可能性、 

成胃口 または义巧の可能性び想定される内容を巧しています。 _ 

A ぐそ® この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷霞を負ラ可能性や物的損善 
ZJA / X / sr % ^のみの発生が想定される內容を示していまず。 

絵表おについて;夕のような意巧があります。 

AAAA の ®®® 戀 © 壓 © 

…般的な回転物を意高遍を意指を挟まれ…般的な分解禁止乂気禁止めれ-乎禁止水めれ禁止必ず行う ii プラグを換気必要 
を険‘警普'ま意 ないようを意 禁止 コンの卜跑抜け 


ガス遷れに鑛づいたとき!ま 


A 危険 


|{カス漏れ據の処疆 


ガス漏れに気づいたときはガス会社（供給業者）の 
処置び終わるまでの間、絶細こ义をつけたり、電気器具 
(換気扇その他）のスイッチの入-切や電源プラグの 
抜さ差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や乂花で引义し、爆発事故を起こすことび 
あ0ます。 


义をつけない。 
プラグの抜き差しを 
しない。 


電気器具（換気扇そ 
の他）のスイツチの 
「入•切 J をしない。 


① すぐに使用をやめ、ガス检と 
メ…夕…のガス检を閉じる 。 iSB 
つまみのないガス樽の 
場含は、ガス检か 5 ^ 

ガスコ…ドをがず。 


⑥窓や戸を開けガスを 
► がへ出ず。 I ! 


③がに出て、もよりのガスを社 
► (供給業者)に連絡ずる。 


1 % 


お部屋のガスを（例） 


4 



















































Q 參スリムプラグ取り付け禁止 I 

雜機器用ソケット取り付け禁止 
無ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホ…ス 
接続禁止 

ガス漏れび生じ、爆発や义災の原因にな 
りまず。 


# 參ガスコードは必ず当社指定のガスコードを 
使用し、接続の際にはガスコードおよび 
機器のガス接続口に傷やごみなどの異物 
がなしにとを確認し、確実に接続ずる。 
確実に接続されていないとガス漏れが生 
じ、爆発や义災の原因にな0ます。 


〈機器への取り付け〉 〈取りかし> 




ガスコ""ドは遵社纔定のものを懐用ずる 


ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれるがおで使用しないでください。またガス I 
コ…ドを継ぎ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れが生じ、义災の原因になりまず 。I 



A 警告 




wC \、'、、、 4^碱、,痴、旅!^ 

槪疆やけどにミま意 




潑體房使用中は1時間に1回、1分間禪度 
換気麗を回ずか、窓を開けるなどして 
換気ずる。 

參イオン運転と燃焼 
器具をいっしょに使 
ラ場をを換気ずる。 

換気をしないと……酸化炭素中毒を起こし、 
死 t 事故にいたるおそれびあります。イオ 
ン運廚ホ、排気ガスの浄化はできません。 



り 


スプレー吿を機器の前に醒かない 


(S) 


機器の周辺や上、温風吹出し口前方で、スプ 
レ…左(殺虫剤へアスプレ…*カセットコン曰 
用ボンベなど)を使用したり、 

機器の前ちに置かない。 ^ 

熱で スプレー 吿内の圧力 W 
び上び 0、スプレー ■伍び：'^ V '- 
爆発するおそれびありまず。'一'—' 



温風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でも連続的に当たると低温やけどの 
原因になります。 

(鞠こ乳幼思お子様、お年寄り、病人など、 
自分の意思で身体を動かせない方、疲労び 
激しいとき、おミ酉や睡眠薬を飲まれた方、 
皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのと 
さは、周りのちがを意 
して < ださい。） 


遍風を摸轉闕体に续でない 





温風をじかに長時間体に当てない。 

体調悪化や健康障害の原因になります。 


6 



〇 


使用ガスおよび使诏電源を確かめる 

機器本体銘板に表示してちるガス種 
(ガスグループ）および電源（電圧- 
周波数）を確認する。 

•表示のガスおよび覽源び一致して 
いない場合、不完全燃焼により、一 
酸化炭素中毒になったり、爆発着义や 
機器び故障する場合びあ0ます。 

參特に転居された場合は、供給ガスの 
種類、電源の種類を必ず確認して 
<ださい。 

海わからない場合はお買い上げの 
販売店、またはわよりのガス会社 
(供給業者）に連絡してください。 


燃えやずいものをおくに置かない 



引义のおそれのあるをのを使用しない 




機器の上や周圈には燃えやすいものを 
置かない。 

可燃物炼具•力…テン•統濯物など） 

を機器に近づけない。 

义災の原因になります。 

の I 


Q 



機器の周囲では、スブレ…*ガソリン- 
べンジンなど引义のおそれのあるをのを 
置いたり、使用したりしない。 

引义して火災のパ ( S ) 
おそれびあ0ま 
す。 


使用中は妍出、就寝をしない 


温風欧出し□にはをのを入れない 


の 


運転したままが出や就寝は絶规こしない。 
义災など予期せぬ事故の原因になります。 

(おはぶラタイマ…、おやすみタイマ… 
運転の場合は除く。） 





温風欧出し口や機器の背面（エアフィル 
夕…部）の中に、紙•巧-異物などを 
入れたり、ふさいだりしない。 

異雷燃焼し、一酸化 
炭素中裏や义災おぶ 
び機器故障の原因に Q 

な0ます。 


- 


i 裝强 


与 

\ J ^ -ゴム管接続禁止 
ゴム管用プラグ I |ゴム誓 

喧1寺卜 

幾器本体 

0 


If 麗曜 



^安全上のごを意(おずお守りください) 
































A 警告 


巽常時には 


〇 


点义しない場合や使用中に異常な燃焼 • 異常な臭気‘異常音- 
異常な温度が感じ5れた場合、または使用途中で消义する 
場合は、ただちに使用を中止し、ガスをを閱じる。（つまみ 
のないガス检の場をは、ガス桂か5ガスコ…ドをがず。） 

異南を惑じたとさは、 「故障かな？と思ったら J (42 〜 44 
ぺージ）および 「安を装置が作動したときの処置 J (45 - 
46 ベージ）に従ってください。 

上記の姐置をしてち直らない場合は、使用を中止して、お質い 
上げの販売店、またはをよりのガス会社（供給業ち）にご連絡 
<ださい。 


地震、父災など緊急の場合は、ただ 
ち ( こ使用を中止し、ガス栓とメーター 
のガス栓を亂;る。 

I 遊!峻念^- 


機獅愼蓮*改筵♦邏鑛比 

修理.改造.分解は高度な専門知識がが要です。 

お客様ご自身では工具を使用して絶細こ分解したり修理‘改造は行わない。 

一酸化炭素中養や义災および機器故障の原因になります。 





許察®力总上の使用禁止 


爾源プラグの不完全接続禁止 


(S) 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
方や、交流 （ AC ) lOOV むがで使わない。 

たこ足配線などで指定 
された定格を超えると、 

発熱による义災の原因 
になりまず。 



〇 


電源プラグの差し込みは根もとまで確実に！ 

行ぅ。 I 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による！ 
乂災の原因になります。また、いたんだ電源！ 
プラグ、緩んだコンセントは使わないでくださ！ 
い。感電•発熱 I こよる义災の原因になりまず。 I 


握!類の防义擋置 


家貿ゃ I き-潮など可燃性の部分か6十お 
離して使用ずる。 

义災や機器逼熱に 上， 方100日 m む上 

よるやけどの原因 J 'f 



霸懸コードの薇濕*熟 n : 禦比 1 

電源コードを切斷して延廣しない。 ! 

機器の設置は、電源コードがコンセントに！ 
届く範囲内としてください。感電や义災な i 
どの原因になります。 

いたんだ電源コ…ドは使用しない。 I 
電源コードへ無理な力をかけ 
たり、物をのせたり、たばねて 
使用したりしない。 

感輩や义災などの原因に 
なります。 



A 警告 


霞源ブ芳グのあつかい 


磯) 


電源プラグは、诞れた手でさわ5ない C 

惑電やけびの原因に 
なります。 



〇 


電源プラグにほこりを付着させない。 
(定期的に清掃ずる。） 

電源プラグのほこり 
などは、輩源プ可グ 
をあさ、乾いた布で 
括:さ政ってください。 

電源プラグにほこりび 
たまると、湿気などで 
絶縁不良にな0、义災 
の原因になりまず。 



運髓したまま移動しない 


落下物に注憲 


0 


運顧したまま持ち運びしない。 
ガスコードが折れて異 
萬燃焼の原因になった . 

り、ガスコードの接続 L 

び不完全になり、ガス 
漏れの原因になりま 
す。また、やけどなどの 
原因にをな0ます。 



( S ) 


用途について： 


棚の下など、落下物 
のおそれのあるとこ 
ろでは使巧しない。 

落下物によっては、 
义災のおそれや、機 
器故障の原因になり 
ます。 


火のついたをのを返づけない 


の 


暖房ながの用途（巧類の乾燥など）には 
使巧しない。また、巧類•毛な•シ…ツなど 
を機器の上に置いたり、掛けたりしない。 

义災や思わめ事故の 
原因にな0ます。 

また、機器の変形や 
故障の原因にちな0 
ます。 - 






义のついたタバコ*線香などを近づけ 
ない。 

引义して义災の原因になるおそれびあり 
まず。 I 















































-> に洋焉 


やけどにま憲 


^1* 

fcss ^ si ^ s^^s 


使用中および使用直纔は、操作部、取っ手 
む州ま高温になっているので手を触れない。 

やけどのおそれび 

あります。特に温風 A 

吹因し□付近、 

エア フィルタ--部 1^]：^ 寒''" 

などの高温部 II 、 

には触れなぃで中 

ください。 し i ^ SL ^、。 



機器にのをな 



機器の上に腰かけたり、 
のったじしない。 

けがややけど、機器の 
変形によるガス漏れ、 
不完全燃焼など 
機器故障のおそれび 
おじます。 


尿蔵変色-変形についでの謀驚 

温風欧出し□の前や周圈にものを置いた 
[X ) D . 機器の後面（エアフイルタ…部）をふさ 
、3^がなぃ。 

機器び過熱し、やけどや機器故潭の原因に 
なります。また、床やじゆラたんなどの変 
色やヒビ割れの原 

因になったり、リ ^ 

モコンなどのプラ 
スチック製品は変 II 

形.変色のおそれ I ii ^ 

びありまず。 


A 使用中、停電により機器が停止したり、誤って！ 
電源プラグを抜いて機器び停止したとをは、！ 
機器の後面（エアフィルタ…部や取っ手部！ 
分)が高温になっている ベぐ ^ A I 

ので、手を触れない。ノタ^'-，— . 1^ I 


やけどのおそれ 
びあります。 


混藏吹出し口や歡おしグリルに指を入れない 

A 温風欧出し口や吹出しグリルに指や飽筆 
r - A などを入れない。 


iiiS ヌす流フアンび回転して いへ ’\ 
ますので、けびややけど 、松 
機器故障の原因になり 
ます。 W 

(特にルさなお子様の ^ 

いるご家庭はごをぉ 
ください。） ミ 


摇を換讓ない j 

A 台脚と本体のずをまに指などを入れない 。I 

， d \ 回転させたとさにけびをするおそれび I 

ホ j * 主 n あじ1ます。 I 


殺虫剤、防虫剤使用瞬のま憲 

参藍刚こくんじょうタイブ(発煙型)の殺虫剤、防を剤を使う場含は麗転をしない。 

[\ ) 機器内部に薬窥成分び蓄積し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことびあります。 
® 殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることびあります。 

廉機器の近くで殺虫剤、 P ち虫剤を使用しない。 

腐食性ガスの発生により金属びさびたり、機器故廣の原因になります。 


指を挟まれ 
ないぶラ注意 




I：：F ブイん夕-•^簿外して運穀レない 

エアフイルター■をがして運おしない。 

\1 機器内部へのほこり詰まりによる機器故障 
^グの原因にな D ます。 


靈源プラグを抜いで婷化しない 

電源プラグを抜いての^ 
r \) 停山ましない。 

機器の過動願に 


子供に対ずるま憲 


かさなお子様び遊んだり、いたず6しない 
ように注意ずる。 

思わめ事故につなびるおそれびあります。 


電ミ顏プラグのあつかいにミ主意 



点検やお手入れの際は必ず 
電源プラグを抜<。 

感麗やけびをずること 


xlS けび® 0ます。 



mWsZj - ドを持って弓!き據かなミ 

グ — ^電源コードを引っぱって、電源プラグを抜かない。 

[x I 電源コードを引っぱると、電源コードが破損し、感 
义災や機器故障の原因にな0ます。 


乂がダが 



I ガス检を飄1じる 


が出や、長時間使用 
しないときは、ガス检 
をおず閉じる。 
つまみのないガス检 
の場合は、ガス栓か5 
ガスコ…ドをがず。 



点义*消乂の確懿をずる 

使用時の点义、使用後の消义を確認ずる。 


お部屋のガスを（例） 


^安全上のごを意(おずお守りください) 
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機器は水平なところ（確実に設置でをる 
ところ）に設置ずる。 

機器び傾くと、転倒したり温風の方向がか 
わり、温風び当たる部分び変色やヒビ割れ 
することがあ0ます。 


段達のある巧面に設圏しない。 （ fT'X 

温風び当たる部分が Q ] 

変色やヒビ暫れする 丽， . 


觀こ掛けたり、抓を台にのせて懐活しない 

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しなし、。 

[ \ ) 落下や転倒によりけびの原因になります。 


結11に途憲 

© この機器は室內燃焼機器のため、気密の高 
しぶ部屋などでは十分に換気ずる。 

壁や天井び結露する場合や、 0 A 機器など 
胃に機能障害が生じる場合びあります。 

シ U コンの入ったものを德ねない 

Q 機器のぶ<でヘアスプレーや制汗スプレー■な 
どシリコンの入ったスプレ…ちを使わない。 

機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い 
粉び付着したり、が出したりすることがあ 
ります。また、イオン発生器び故障ずる原因 
になりまず。 


露に注意 

C 靈が発生しはじめた6、ずみやかに運転を 
停止して、電源プラグをコンセントから抜く。 

_ 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 

コン■防卜胞勘すすることびあります。 /一- - 

電源フラグを\ 

! — I 、/ 4--’、しん、ご 、 ] 



機器に強い風を当てない 


強い風の吹き込む 
ところでは使用し 
ない。 

炎び風で消える 
ことがありまず。 




じ睐受たん敏変魚に速 


お部屋の空気び巧れているところでは使用しない。 Q 

使用環境によっては溫風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、 

温風の当たる部分が変色する(巧れる）ことがあります。 


定期的に （3 シ"-ズンに1鹽程敷点樣整備馆料）を發ける 

機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと 
思わめ事故につながるおそれがありまず。 



水平なところに懿霞ずる ® 差の猿る床簡に穀護しない 


A 注意 
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じ淡うたんの上で使巧ずる場を 

0 毛足の農いじゅうたんやクッションフ□アの上に麗<場合は、機器の重みで沈んでも、 
じゅうたんの毛足やクッションフロアに直接温風が当たらないように _ 

鱗器の下に板などを戴いて使巧する。 ^5たんにみ 

じかにじゆうたんやクッションフ□アの上に置くと、じゆうたんや ^敷き板を^ 

クッションフ□アび温風の熱で変色することがあります。 又 

また、機器の重みでじゆうたんやクッションフ□アにキズびつくことびありま V ら卜 




電気力ーペット-温水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気力ーペット。温水マットが故障ずる場合びあります。 
また、電気カーぺットや温水マツトの熱で機器び正しい制御をしないこ 


とびおります。 


特殊な續彌 fl ま避ける 

乾燥塞-温室*動植物の飼育室など、特殊 
[ \ ) な場所では絶対に使用しない。 

おそれがありま又 で 



潜靈など水のかかる績所に穀霞しない 

® お室など高温*多湿の場所やかのかかるお 
それのある場所には設霞しない。また、機器 
_ の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない。 
漏電して感電•义災の原因になります。 
また、機器故障の原因になります。 


ドアの近<に震かない 

S ドアの近くに置かない。 
機器の転倒や、やけど 
などのおそれびありま 
す。 / 



湾!圃の防义撥置 

^温風欧出し口の前にギヤラリ術子）を取り 
\1付けない。 

^ 温度 II 節施 

Sir 


スプレーや化学露語を使用ずる犧所で使むない 

P 、 スプレ…や化学薬品を使用する場所および 
\ ) 綿ぼこりの多い場所烟•美容院や、メッキ • 
-- V 塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶超は、腐食性ガスの 
発生により金属びさびたり、 

刺激臭や異臭びする原 S 
になります。また 

键康辖したり、1^^〇\ 

機器故障の願 I J 
になりまず。 


油成おが浮遊している場所では懐用しない 

機械油や、天ぶ5油など油成分が浮遊して 
\1いる場所に置かない。 

■3^ 機器の樹脂部がヒビ割れし、破損すること 
があ0ます。 





^安全上のごを意(おずお守りください) 
















































ガスフアンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。 





I 取:> 手 

I 機器を移動ずるときに使用します。 


エアフィルタ™! 

空気中のほこりび機器内に1 
入るのを防ぎます。 I 

料巧哪坦^ 3フ • 3 Q ぺ—ジ I 


巧フィルター 

イオン運転専巧のフィルター 
です。 

勘吸画原 ^ 4日 • 41ぺ-ジ 


各部のなま无とはた5キ J 
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時刻/時間設定スイッチ-ランプ 

I 時計およびおはよラタイマー運転の時刻-おやすみタイマー運転 
I の時間を設定ずるとをに使用しまず。 

1現在時刻を設定するとさに時計ランプ(緑色)び点滅しまず。 

19ぺ—ジ 

I おはようタイマー運転の時刻を設定するとをに、おはよラ時刻 
I ランプ(緑色)び点滅します。 ，。 


おやすみタイマー運転の時間を設定するとをに、おやすみ時間 
ランプ(緑色)び点滅しまず。 


現巧塞湿/分 


フイルター掃除サイン 

エア フイ ルターの ほこり詰まりをお 
知らせします。（赤色点滅） 

百9ぺージ 


換気サイン 


お部屋の換気び必要なことをお知ら 
せします。 

※このランプびホく点滅したら、換 
気扇を回すか、窓を開けるなどし 
て、換気してください。 


※不完全燃焼防止装置が作動したと 
をにわ点滅します。 

falMiiF 4ちぺージ 


還載燃焼ランプ 


(緑色）暖房運転中およびおはよラ 
タイマー運転の予約中に点 
巧します。 

エコ運転の燃焼待機中にち 
点なします。 

(赤色）燃焼中に点だしまず。 


室温/日き刻/時簡合せスイッチにックスイッチ） 


暖房運嚴スイッチ 


設定室温-現在時刻-おはよラタイマー運転のセット時刻-おやすみタイマー運 i 1暖房の運転-停止をする 
転のセット時間を調節するスイッチでず。 I !スイッチです。 

また、日穿な^管:。を同時に押すことにより、□ックのセットまたは解除びできます。！ 1タイマ—運転の解除わで 

- □ック 日巧巧し : ミ ■ I 

I 因湿涩 19 • 22 • 25 •の. 3日ぺージ =ミじ S ず。 


記憶機能 

I 設定室温•エコ運転の選択•音量の設定•おはよラタイマー運転のセット時刻およびおやずみタイマー運転のセット 
I 時間は、一度セットすれば記憶されまず。電源プラグをコンセントから抜いた場合でち)、次回運転するとさに同じ設 
I 定状態であれば、あらためてセットする必要はありません。（ただし、おはようタイマー運転の待機中に停電や電源プ 
I ラグをコンセントから盛いた場合は、その設定はキャンセルされます。復電時に表示部が「00」を点滅表示します。） 

I ※□ックについては、8時間しツ内の停電の場合は復電時に元の状態を記憶していまず。8時間を経過して復電された 
I ときには□ックは解除されます。電源プラグを谷時間じ(上コンセントから抜いたとさも□ックは稱除されます。 


き温/時刻/時間含せ 


運髓/燃燒 


腳满間兹定 


各部のなま无とはた5キ J 





















































機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 


機器を設置ずる。 

〈設置でさる場所-条件> 

参水平で平らな場所 r 

♦機器前ちに機器 
設置面より高い段^ ^ 

差がない場所 ^ 

•家具や壁.棚など J 

可燃性の部分か が；ド’ 

ら十分離れた場所 100 cmJiU ： 

(ち図を参照してください。） 



電源を接続ずる。^ 

電源プラグをコンセントに確実に 
差し込み接続してください。 


はじめて電源に接続したときは、この製品び使用でをるガスの種 
類とガスコード専用機器であることを音声で1回お知5せしま 
^す。お使しのガスの種類と適合していることを確認してくだをい。， 

別売の当社指定のガスコー 
ー ドを準備ずる。 

※ガス接続は必ず別売の当社指定のガスコードを使巧 
してください。 A 

ガス：:—ド湖売) mcu —立—し - gg 

A 危ゴム管 妨 . 火 — ) 


聲機器の圍囲が囲われていると、正しいお部屋の 
温度が検巧できないことがあります。 

♦ 機器のを方び壁に近いと、安全装置が働いて運 
転が停止することびあります。 

iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

#毛足の長いじゆうたんやクッションフ□アの上に 
置く場合は、機器の重みでなんでも、じゆうたんの 
毛足やクッションフ□アに直接温風び当たらない 
ように潑器の下に板などを敦いて使用してくだ 
ごい。温風びじゆラたんやクッションフ n アに 
当たり、変色するおそれがあります。また、機器の 
重みてじゆうたんやクッシヨンフ□アにキズび 
つくことびあります。 




巧ス1 2 A .13 A 用の ^ LP ガス用の場合 ) 


jlh ^ r~r 
、、一:、巧、、、'^ ir、、 

ii 誰;:霞源プラグをコンセントから抜いて呂時間経過 
I 議裝、再度電源プラグをコンセントに差し込んだ 
議鑽蕩合にち、音声でお知らせします。 


iiinaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1111 if ス接続は必ず別売の当社指定のガスコードを 
1111錠用する必要があります。ゴム管接続など間違 
11 il 爵た接続をすると、ガス漏れび生じ、爆発や乂災 
議議議毅原因になります。 




し U 下の項目を点検した上で、電源コードおよびガスコードを接続してください。 


暖コード 

iliiiliiii 


^ 温風吹出し□の前を通したり、機器の下を運さないでください。 I 

►ぺットなどびかまないようを意してください。 I 

>イスの脚やキヤスター、コマなどで踏まないでください。 I 

>ヒビ割れした電源コードは交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに連絡！ 
てください。_ I 

>ガスコー ドは機器を取り替える際、または7年程度を目やすに新品とお政り替えください。 I 

>継ぎ届して使用しないでください。 I 

>ヒビ割れたりしてちくなつたガス I 



»ヒビ割れたりしてちくなったガスコードは、がず取り替えてください。 

»折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。 

»温度の高いところに触れたり、上に物をのせたりしないでください。 

»他の部屋まで延長したり、壁-天井などを運したりしないでください。 

»ぺットなどびかまないよう注意してください。 

»ガス接続口に傷びついたり..異物び付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清; 
お取り扱いください。また、お使いにならないときは、キャップをガス接続□につけてください。 


17 



f お使いになる前の準備 
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表示部に表おされる時刻(午前/午後、時間、分)を設定します。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運転を 
する場合に必要です。 



〈例〉現在時刻を r 午前10時35分 J に設定する場合 


を押ず。 

r ピッ j と音びずるまで巧しまず。 

時計ランプ点滅。 

表示部にが点滅表示されまず。 

(初めてお使いのとを） 

© y ' A を押し、現在時刻 
を設定する。 

♦ を1回押す：1分進む。 

を押し続ける：違続して進む。 

♦ ii な寒な^巧1回巧ず：1分戻る。 

胃^を巧し続ける：連続して戻る。 

♦ [ Z ^] を連続して押し続け「0巧」分になった 
とを、時間の巧が1時間ずつ進みます。 

♦ を連続して巧し続け「幻な」分になった 
とを、時間の巧び1時間ずつ戻ります。 

な上の操作で「午前10:35」に合せます。 


Q 甫足 ' IS 、 心、、、、 

illiii 夏回目な降設定する場创ま、記憶している現在 
il 戀 ii お刻び点滅表示されます。 



.、、 J+ II 、〜かへ、 VW 、 S 、、 SS S 

を . 、、 J [ 照、、 

1111ザ筆培巧し続けて「午前1ひ 00 J でいったん 
1111 i を離し、再度に;]を押しなおして「午前 
111110:3日」に合せます。同時に「午前10時3己分 
|懸護®秒」から時刻のカウントびスタートします。 
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i を3回押ず C 


「ピッ」と音びずるまで押します。 （3 回） 
時計ランプ消灯。 

(綺10秒後に表示部びかし暗くなりまず。 


し瓶'最盛激役織貧激==ご、 

111覇在時刻の設定は停止中似がに、暖房運転中 

1111蒙イオン運転中でをセツトでさます。 

iilii 暖房運転中に現在時刻を設定した場含には、 

議 ii 議 P お部は約10秒後に設定室温と現在室温表示 
議戀賴控切り換わります。 


じ(上で現在時刻の設定は完了です, 




♦ この商品には、停電後も正常に時計機能を働かせることができる8時間バックアップ機能が付いています。停電や電源 
プラグをコンセントから抜いても、 S 跨間な内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。 

ただし、8時間似内であってち、頻繁に電源プラグの抜さ差しを行うと、現在時刻の表示に誤差が生じやずくなります 
ので、できるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。 

♦電源プラグをコンセントから抜いて呂時間び経過すると、再度電源プラグをコンセントに差し込んだとき、表示部に 
が表示されます。そのとさは時刻を設定しなおしてください。 

♦現在時刻の表示び実際の時間から大を<ずむている場合ち)、時刻を設定しなおしてください。 


f お使いになる前の準備 
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暖房運転の基本操作です。 

連範の前に「安全上のご注意」をご確認ください。〜ぺ-シ 


♦ 量転中に □ ックをセットしたとさは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作ながは、 
操作でさなくなります。 

♦ 停止中に□ックをセットしたときは、すべてのスイ'ツチの操作びできなくなります。 


瞬盟盤 liy 3。ぺージ 



運転/燃焼を甲 

「ピツ」と音がするまで押します。 

1；表示部が現在時刻表おか S 室温表示になります。 
g 運転/燃焼ランプ点巧。（緑色） 

対流フアンが回転します。 

約曼〜 10 輕凝遐ずると…… 

、3運転/燃焼ランプ点巧。し赤色） 

光サイン(糧色)点な。 

バーナーに点乂しまず。 

(約10秒後に光サインび少し暗くなります。） 


iilEOliiiilliliiililiiiiiiiiiiilili 

111暖房運転スイツチは巧し続けないでください。 

議1議1已秒な上巧し続けると、表示部が rq 日」を 
藝議 ii ! 煮滅表示し、運転を停止します。 


;;去巧が 

lii 親在室温表示は、機器後面の感温部の温度を表 
議11 i 家していますので、お部屋全体の温度とはをか 
liili 異なる場合びあります。表示される室温は、目 
iilii 繫すとしてください。特に、機器消乂後しばら 
戀 ii 議装して再度違転した場合、点义後3〜4分間は 
111戀覇在室温び高く表京されることびあります。 
lii 斑めてお使いになるときや、しばらく使わなか 
III 讓绩たとき、ガスつードを脱着したときはガスコ 
議111-ド巧に空気び入ることがあるため、運転開始 
I 戀驚驚にいったん着义してから义が消えることびあ 
III 議 i ) ます。このようなときには、自動的に]回だ 
1111教再点火動作を巧いますので点义に時間がかか 
I 戀 1 象場合びあります。 

iiiiiii 蒙た表示部がい f 」’「お」を点滅表おする場合お 
1111繁ります。この場合再度運転操作をしてくださ 
1111；1\ 


1換気な泌要 でず。」 

使巧中は1時間に1回、 ] 分間程度換気扇を回 
ずか、窓を開けるなどして換気してください。 
換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、死亡 
事故にいたるおそれがありまず。 
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© ▼ ▲ を押し、設定室温 

を調節ずる 0 

表示部を見ながら室温合せスイッチを押し、ご希望 
の室温にセットしてください。 

初めてお使いになるとをは、22でに設定されてい 
ます。 


室温/時刻/時間合せ 


□父化を皿を 

下げる 


設定室温を 
上げる 


•殻定室温は [U (巧10で、、 「16 J 〜「2目」 

( 1已〜26。およひ「川（連続して強燃焼） 

議 iiii 熟範囲でお好みの温度に設定できます。 

議||覇在室温は 「 L _| (□でな下）、 ri 」〜「30_| (1 〜 
議|議賓〇で）および 「 H 」（3 1 C 於上)の範囲で表示さ 
議戀 lia ます。 

讓 Hi - 度セットした設定室温は記憶されます。電源 
議讀霧|款ラグをコンセントから抜いた場合でち、次回 
1戀11蓮転するときには前回セットした設定室温で運 
1111霸します。 

mmmmmumummmimm 

lii お部屋の構造、設置場所、室が温度などによっ 
1111 lE は、設定された室温にならない場合がありま 
議戀議芽。また、弱燃焼になってもお部屋の温度び上 
議戀 i 毅:っていくことびありますので、このとさは、 

II 画 il ： コ運転をお使いください。 

[垃ぺージ 


を押し、暖房運転を 
停止する。 

運輯.燃焼ランプ消な。 

巧ヴイン(澄色)消な。 

表お部が現在時刻表おになります。 

(約10秒後に表示部びかし暗くなりまず。） 


、 J 珪で议 Sl«l5w 、 M5v 。、 ；' 

、 個み、へ'看が。、 

Hi 肖义後、対流フアンは数分間回転し続けてから 
iiiliiiP 止します。これは機器内の温度び低くなるま 
11議忽風でを却しているためです。この間、電源プ 
11議寮グは抜かないでください。機器び過熱し、 
111 P けどや機器変形の原因とな D ます。 




• 1時間運続して暖房運転ずると、換気サインの赤色点滅と音寅で、換気た'泌要なことをお知 S せしまず。 

1分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 

換気サインの赤色点滅は、]分間経過すると自動的に消なします。 

• おやずみタイマー運転中に換気お知らせ機能びはたらく場合は、換気サインは赤色点滅しますが、音声は流れ 
ません。 


♦消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消义しまず。 
(表を部が「。。の点滅表示になり機器が停止しまず。） 

運転を続けたいときは、再度運転操作を行ってください。 


• 46ぺージ 


►おはよラタイマ…運転やおやすみタイマ…運転、おやすみタイマ…とおはようタイマ…を組み合せて運転させ 
たとさは、呂時間を超えて違転することびあります。 

>おはよ5タイマー運転、おやすみタイマー運転中は、8時間自動消火機能は作動しません。 
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イオン運転の基本操作です。イすンは機器上部の「吹出しグリル」から放出されます。 願 ページ 
運転の前に「ま全上のご注意」をご確認ください。 4 〜12ぺ-ジ 



♦ 量転中に □ ックをセットしたとさは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作なかは、 
操作でさなくなります。 ___ 

♦ 停止中に □ ックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作びできなくなります。 階頸哪ぉ^ 百0ぺ-ジ 



0?^を押ず。 

「ピッ」と音びずるまで巧します。 

p - ラタタタ:;を巧すごとに、な下のように通り換わ 

ります。 



を押す 


iiiiOlilililiillliiiiiiiiiiiililiii 

iiii 觀出しグ U ルに異物を入れないでください。 
1111绪オン送風ファンやイオン発生装置の故障の 
議 iii 錶因になります。 


、，一 1、巧""^^,"、 

11111堇転中に「ジー」や「カチッ…カチッ」と音が 
111議穿ることがありますび、異常ではありません。 
111微量なオゾンの発生により、においを感じる場 
1画繫蒼びありますび、濃度はごくわずかであり健康 
11 lit ： 問題はありません。また、放出されたオゾン 
111 i をすぐに分解されるため、部屋に充満すること 
戀 iii 錢ぁりません。 

11 i 謝オン運転中に□ックをセット （30 ベージ） 
1111>たが態でちを巧すと、イオン還転 
1111 il ? 停止します。もう…度イオン運転を開始 
iili 議讀•るには、 n ックを解除 (30 ページ）したあと、 
11111を巧して < ださい。 
ill ! 誰サイン清色)は、をモードで手を離したのち、 
11議藝貌] 0秒後にかし暗くなります。 
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イオン運転モード 


風室 


イオン運転表をランフ 


せヴイン 



♦イオン運輯がでをない場を 


次の場合、イオン運転びできなくなるため、エアフィルター 
の掃除を行い再運転して<ださい。 



f イオン運転のしかた(プラズマクラスタ！イオン運転) 
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起床前にお部屋を暖めておさたいとさなど、お巧さな時間に暖房運転を開始し、]時間後に自動的に停止 
ずる機能です。 


「おはようタイマー運転」の前に、なの準備を行ってください。 

• お部屋のガス检を全開にしてください。 

• 現在時刻を設定してください。 19* 20ぺージ 
• 設定室温を調節しておいてください。 戲 22ぺージ 


おはよラ時刻ラニ. 


、、、、、、、、こ、 r、t、 を 3 、、ん：ふ、、、 A、、： ； ^ 、、、ょ| 




.も'' 


を為’おお.'括誤ちむだを'’類苗おを 


。、歎燃焼 


^!雙展チ 




明を2回押ず。 

「ピッ」と音びするまで押します。 （2 回） 

おはよう時刻ランプ点滅。 

表示部に B ：00\ び点滅表示されます。 

(初めてお使いのとを） 

0 を押し、おはようタイ 

マー運転の時刻を設定ずる。 

□‘を「午前 たな £?」まで押し続け、そのあとは、 
1回ずつ押してド前中ぶ」に設定しまず。 

Q 巴胃5を2回押ず。 

「ピッ」と音びずるまで押しまず。 （2 回） 

おはよラ時刻ランプ消：打。 

表示部び現在時刻表おになりまず。 

(約10秒後に表示部び少し暗くなります。） 

じ(上でおはよラタイマー運転時刻の設定は完了です。 


補ち貧》班造ミ与、::： 

1 i 繁回目な降に操作した場合は、前回設定した 
iiiii 薛刻が表示されます。 


111おはようタイマ…運転の時刻は、一度セット 
11議芽ると記憶されます。電源プラグをコンセント 
iiiii 證ら抜いた場合でち、巧回運転するとをに同じ 
1111贵刻であれば、あらためてセツトする必要は 
ill 議 I 蒙 D ません。 

11 i ； p はようタイマー運転の時刻の設定のしかた 
ii 議議縁、 r 現在時刻の設赴 （19 ぺージ）と同じです。 
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己!を押す; 


祥吊 

、 im にみ '、、、、、、': 


r ピッ」と音びするまで巧します。 

① おはようランプ点な。 

運転/燃焼ランプ点な。（緑色） 

表示部に設定されているおはよラタイマー運転の 
時刻「す^ 1： 10] び表おされたあと、約10秒後 
に現在時刻表おに切り換わります。 

(表示部びかし暗くなります。） 

⑨ おはようタイマー運転待機中。 

@「午前7時10分」になる 
と暖房運転を開始ずる。 

1運乾/燃焼ランプ点灯。（ホ色） 

光サイン(檀色)点ホ I 。 

sff (約10秒後に光サインびかし暗くなりまず。） 

猶技污が驗漬ずると…… 

を おはようランフ点滅。 

:！:約5分後に暖房運転を停止します。 

1擬蘭纔繼ずると…•- 

な 運乾停止。 

凝;;な運転/燃焼ランプおよび光サイン（憧色）は消巧し 
まずび、おはようランプは点滅し続けまず。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(□ックびセットされていれば、□ックランプは 
点灯しています。） 

運転停止から約10秒後に表示部び少し暗くなります。 

I に を巧すと、おはようランプび消灯します。 
(約1日秒後に表示部びかし暗くなります。） 


I ; 蒙はようタイマー運転は停止中 iu がに、暖房 
111 転中やイオン運転中およびおやすみタイマー 
議 i 讀転中でちセットでさます。 

暖房運転中におはようタイマー運転をセット 
する場合 

1暖房運転中にぉ® *^3 ミを巧ず。 

11:;暖房運転停止。 

ill ； 運転/燃焼ランプ(赤色)一(緑色） 

みおはようタイマー運歐寺機中。 


11讚はようタイマー運転中は、設定室温び 「 H 」 
Ilii 熟場合でを、自動的に「26で」の設定で暖房 
11 i 藝商します。 

11はようタイマー運転の待機中に、 
iiil 誰骑すと、おはようタイマー運転は解除され 
111象す。ちラー度セツトしなおしてください。 
ill 數はようタイマ…運転の待機中に、電源プラグ 
Ilii 赛抜いたり停霞した場合は、復電後表示部に 
liiir 日£?」が点滅表示され、おはようタイマー還 
111齊は解除されます。 

111を押すと、「如」び解除されます。 
111 fe > ラー度セツトしなおして < ださい。 

11おはようタイマー運転の待機中に、機器が転倒 
讓 ii 動たときは、表示部に 1031 び点滅表示され、 
111 Is はようタイマー運围は解除されます。 

111 mi 卿甲すと、「03」び解除されます。 
ilii 動ラー度セットしなおしてください。 

11親在時刻を設定していないと、おはようスイッチ 
議議1;錄到ブ付けません。 


〇おはようタイマー運転の 
待機中にご3ご!を押す。 


112^を押してち、おはようタイマー運転 
I ;を解除できます。 


おはようランプ、運乾/燃焼ランプ消な。 

おはよラタイマー運転が解除されます。 

(約10秒後に表示部び少し暗くなります。） 
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おやすみスイッチを巧してか5、ご希望の時間 （6 日分- 4已分- 30分-]已分）が経過すると、自動的に 
暖房運転を停止する機能です。 


おやずみ時間ランプ 



參おやずみタイマー運辕够轉麵を穀定ずを 


を3回押ず。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 （3 回） 

おやすみ時間ランプ点滅。 

表示部に「60」が点滅表示されます。（初めてお使 
いのとを） 

^みタイマ…運転の時間を設 
定ずる。 

またはを押ずごとに時間び切り換わ 
ります。 

|~>「卽」分 一 「が」分^「が」分 一 「 巧」 分 
ご希望の時間を選びまず。 


Q 則則を押ず 

「ピッ」と音びするまで巧します。 

おやすみ時間ランプ消む。 

表お部び現在時刻表おにな0まず。 

(約10秒後に表お部がかし暗くなります。） 

な上でおやすみタイマー運転時間の設定は完了です。 
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!を押ず C 


「ピッ」と音がするまで巧します。 

暖房運転中にを押した場合 
① おやずみランプ点な。 

表示部におやずみタイマー運転のセット時間び 
表おされたあと、約]0秒後に表お部は設定室温 
と現在室温表示に切り換わりまず。 

おがずみタイマー遷驗のをジト畴鹽綾了巧が煎 

霞 おやずみランフ点滅。 

::::約己分後に暖房運転を停止します。 

おをずみタィマ…簿猿のセが卜隱腸鎖鞭 
弓運輯停止。 

凝;;嫁停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやずみ 
贸 i 察爱ランプ、運転/燃焼ランプ、光サイン（糧色）は 
ill 消巧します。 

iii (約1□秒後に表示部がかし暗くなりまず。） 

(□ソクがセ、-ントでれていれは、□'ソク-三’ンフ 
W は点巧しています。） 


in 彩やすみタイマー運転は、停止中やおはよラタ 
111 r マー運転の待機中でをセットでさます。 
1111だし、おはよラタイマー運転の待機中や停止 
111 if にを巧すとすぐに暖房運転を開始し、 
議議|!希望のセット時間び経過すると運商を停止しま 

難 I 謙。 

11113やすみタイマー運転中は設定室温び 「 H 」 の 
Iii 餐合でも、自動的に「26で」の設定で暖房運 
iill 薛します。 

11 P やすみタイマー運転中のセット時間の変更は 
11錢霉きません。セット時間を変更する場合は、し^ 
illi 誦たんおやすみタイマー運商を解除し、27ぺ 
haws 背の「おやすみタイマー運転の時間を設定す 
を」に従って再設定してください。 


0おやずみタイマー運転中に 
苦与を押ず。 


暖房運転び停止します。 

停止後、表お部は現在時刻を表おし、おやすみランプ、 
運転/燃焼ランプ、光サイン（程色）は消だします。 
(約10秒後に表お部びかし暗くなります。） 


をがしてち、おやすみタイマー運転 
ii 義解除することびできます。 
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「おやすみタイマー」 （27’28 ぺージ)と「おはようタイマー」 （2 己 ’26 ぺージ)を組み合せてご使用できます。 


かさなお子様のいたずらや誤ってスイッチを巧しても作動しないよう、スイッチ操作を卸限する機能です。 


〇 おやすみタイマー運転中に 

|£!置1を押ず。 

1ピッ」と音がするまで巧します。 

おはようランプ点な。 

表示部におはよラタイマー運転の時刻が表示されます。(約10秒間） 

© おはようタイマー運転巧 
時刻を変更ずる。 

① おはようタイマー運転時刻のセット。 

なを「おはよラタイマー運転の時刻を設定する」に 
资贸资従って変更してください。 ^^^^2呂ぺージ 

移をずみタイマ…蕉敬のセット隐閣錢了 5 が親 

霞 おやずみランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

おやずみタイで胃達猿敏おット駭間縫鑽幾 

處 「おやすみタイマー」運転停止。 

ぶ’ 「おはようタイマー」運転待機中。 

iii 表京部び現在時刻表おになります。 

W (約10砂後に表示部びみし暗くなりまず。） 


ず帘 j[]p 、 

11熱めてお使いのときは、表示部に「モ日6:口日」び 
戀 iig 蒙示されます。 


…煽…煮…ぶ^^織;識ミなな、、、、、、 

1111§み合せタイマー運転中にを碑す 
111繁、すべてのタイマー運転び解除され、暖房運転 
轟議霞霜停止しまず。 



^を同時に押ず。 


ロックランプ点：な。 

□ックびセットされます。 

暖房運転中に□ックをセットした場合は、 
の「切」操作じ(がは操作でをません。 


運転/端爲 

ご：■'ご、‘''ご'ご:！ 


イオン違転中に□ックをセットした場合はよ 
の「切」操作し U がは操作でをません。 


1 iii ックランプ点な中に暖房運転する場合は、□ッ 
1111を解除してか5 胃、を巧してください。 

|||:;|]ックランプ点な中にイオン運商する場合は、 
Iii 動ックを解除してから护タタ苗を押してくだ 


藤霞源フラグを8時間じ(上コンセントからあいた 
1 is 8時間じ(上停電したときは、□ックは解除 
! i 黨れます。 


〇 おはようタイマ■-運転の 
待機中に芦ろを押ず。 


r ピッ」と音がするまで巧します。 


|組み合はタイ7-運神に^^!!1!を押す 
變篆、すべてのタイマー運転び解除され、暖房運転 
議を停止します。 


停止中に□ックをセットした場合は、すべてのスイ 
ツチ操作びでをません。（□ックの解除は除く） 


&おやすみランプ点な。 

S 暖房運転を開始します。 

おやずみタイマー運振のセツト聽間辕了5巧前 

⑥ おやずみランプ点滅。 

g を約己分後に暖房運転を停止します。 

おやずみタイ了一•達起のセツ h 滕間锭適後 

(さ「おやすみタイマー」運転停止。 

度 I 「おはようタイマー」運転待機中。 

S 表示部び現在時刻表おになります。 
f (約10秒後に表示部びかし暗くなりまず。） 


〇 □ツクセツ忡に_▼「_ 
同時に （1 秒於上)押ず C 


ロックランプ消灯。 

□ックび煩除されまず。 
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お部屋を暖房し、壁や天井などび暖まってくると、冷えているとさに比べて、同じ室温でち人体には少し 
暖かく感じます。エコ運転とは、設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温を下げたり燃焼を 
停止して暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちなびら、効率よく暖房運転をする機能でず。 



う 4® it - '• 

\ 、J 巧、、 /^ 、、 ‘ 、 'i¢^S^^^^^^^¢^»^»KS^^^¢N^NKS^WW の化 ■v 

戀 Hi ： コ運輯中に自動消义した場合は、運転/燃焼 
ランプは緑色に点；打します。光サイン(憧色）は 
議議議継続して点灯します。 

111講コ運乾中に自動消火した場合は、温風吹出し 
illlli ] からしばらくの間、風が出続けます。 
iliii お部屋の温度び設定室温より高い場合でわいっ 
獲議戀なん点火して、すぐに消火することがあります。 


エコ運転を開始します。 

エコ運輯のしくみ 

お部屋の温度び設定室温になってから30分※経過 P 

後、30分※に rc の下げ幅で、2回にわたり自動的に設 
定室温を下げます。獄定室温表示は変わりません。） 

お部屋の温度び設定室温を超える場合は、自動的 
に燃焼を停止します。（燃焼を停止している間は 
設定室温は下び0ません。）また、お部屋の温度び 
下びってくると、燃焼を再開します。 



〇暖房運転中に[:兰□を押ず。 

「ピッ」と音びするまで押します。 

エコランプ点灯。 

光サイン(緑色)点む。 




0暖房運転中（エコ運転セット 
中)に;兰1を押ず。 
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エコランプ消；打。 

巧サイン(緑色)消灯。 

エコ運転び解除されまず。 


ががつ ベベぃ' S 

1、、、、御、、み、、、.ふ画疆脚碰碰誦^=^、、、ぃ 

画 ii 蒙全装置びはたらいたときは、音声「則の場合 
1111!黎ち報ミ日音宿量け」）でお知らせします。 
11|^藝転中でち停止中でち切り換えることびでさま 
111111 -〇 

iiifc 度設定した音量は記憶されます。電源プラグ 
I 讓11^コンセントから抜いた場合でも、次回違転す 
1111 i ときには前回セットした音量で運転します。 
11 i 醒源プラグをコンセントか6抜いて8時間経過 
1111繁、再度電源プラグをコンセントに差し込むと、 
議 iilii の製品び使用でさるガスの種類とガスコード 
議111雲用機器であることを音声で1回お知らせし 

I 議1蒙す。 

ililli ! だし、前回セットした音量設定が「切」の場 
I 議戀急は、音声は流れません。 


報知音と音声の音量を切り換えたり、切ることびできます。 
潮巧音と音声を別々に切り換えることはできません。） 


flsii を押ず。 

「ピツ」と音びずるまで押します。 

1回巧すと、まず現在の音量設定を音声で 
お知らせしまず。 

• 現在の音量設定び「大」の場合 
「ピツ」「音量大です」 

•現在の音量設定び「ル」の場合 
「ピツ」「音量かです」 

-現在の音量設定が「切」の場合 
「ピツ」「音声切です」 

続けてを押すと、下のよラに音量び切0 
換わり、音声でお知らせします。（約10秒の間に音 
量を切り換えてください。） 


初めてお使いになるとをは、音量設定び「大」に設 
定されています。 
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♦富宗お雜 5 せ機能の巧祭 


スイッチを操作したとさや、安全装置び作動したとさなどに、次のよラな報知音と音声でお知らせします。 



報知音 

音声（報知音に続けて） 

お知らせするとを 

1 

> > > 

□ディー 

この製品は都市ガス ] 2 A ’ 1 3 A 用です。 

ガスコ ー ド専用です。 

電源プラグをコンセントに差し込んだとさ 
(都市ガス 12 A -13 A 用の場合） 

※ただし8時間た(内の再逸電時は除く 

□ディー 

この製品はプ□パンガス用です。 

ガスコ ー ド専用です。 

電源プラグをコンセントに差し込んだとを 
( LP ガス用の場合） 

※ただし S 時間た(内の再運電時は除く 

1 

ピツ1回 

音■大です。 

音量ルです。 

音声切です。 

き重切換 

Ik をを:茲 J を1回押したとで 

ピツ1回 

音量大です。音量大に言さ定しました。 

音量ルです。音量みに設定しました。 

音声切です。音声切に設定しました。 

言量胡換 

を続けて押したとさ 

特 

1 

ピッ]回 

現在時刻を設定でさます。 

時刻俯間設定 

1 . i を巧して、現在時刻の設定モード(し入ったとき 

ピッ]回 

おはよラタイマー時刻を設定でをます。 

お刻/時聞設を 

現在時刻の設定モードから!; iii 盈;!を1回巧して、おは 
よラタイマー時刻の設定モードに入ったとさ 

ピツ1回 

おやすみタイマー時間を設定でさます。 

時刻/時間設定 

おはようタイマ…時刻の設定モ-…ドから、… - j を1回 
巧して、おやすみタイマー時間の設定で:ードに入ったとき 

ピポ/ポピ 

現在時刻を午前(午後）李*時*を分に設定しまし 
た。 

現在時刻の設定モードで1 ………… を巧し現在時 
刻を設定(変更）したとき 

ピポ/ポピ 

おはようタイマー時刻を午前(午後）**時**分 
に設定しました。 

おはよラタイマー時刻の設定モードで 
を巧し、おはようタイマー時刻を設定废致したとき 

ピポ/ポピ 

おやずみタイマ…時間を**分に設定しました。 
(来*二巨〇、4已、30、1已） 

おやすみタイマー時間の設定モードで^吗ぶ心誓^ 

を押し、おやすみタイマー時間を設定壊更）したとき 

ピピピツ]回 

現在時刻を設定してください。 

現在時刻び設定されていない状態で、認胃!を巧して、 

特刻/時間の設定モードを終了したとさ 

1 

転 

ピツ1回 

暖房運転を開始します。 

設定は約1ぴ C です。 

1時間に1回、換気をしてください。 

押して、暖房運転を開始したとき 
(設定室温が L のとさ） 

ピツ1回 

暖房運転を開始します。 

設定は最大燃焼です。 

1時間に]回、換気をしてください。 

裝;^^^品!を押して、暖房運転を開始したとさ 
(設定室温が H のとさ） 

ピッ]回 

暖房運転を開始します。 

設定は**でです。 

* * 二]己、17 J 呂、19、吕曰、2し吕2、23、24、2已、26 

1時間に1回、換気をしてください。 

ミ::;::::;:ふ;::::;::を巧して、暖房運転を開始したとさ 
(設定室温が KL 似外のとき） 

ピポ 
(ポポ） 

設定は* * でです。 

* * 二]巨、17、18、19、20、吕し吕吕、吕3、吕4、2已、2目 
設定は約1ぴ C です。 

暖房運転口こ ▼ を巧して設定温度を下げたとき 
(変更す巧のとさはボボと鳴ります。） 

ポピ 
(ピピ） 

設定は**でです。 

* * 二 J 白、] 7、18、19、20、21、22、23、24、2已、2巨 
設定は最大燃焼です。 

暖房運転甲1こ A を巧して設定温度を上げたとき 

(変更不日」のとさはヒヒと鳴ります J 

ピ ー1 回 

暖房運転を停止しました。 

運裙/燃焼 

顧;;為 J 对甲して暖房運輯を停止したとさ 
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報知音 


音声（報知音に続けて） 


お知らせするとさ 


ピッ1回 


□ックを設定しました。 


を同時に巧して、□ックをセットした 


とさ 


ピピ1回 


□ック中です。 


n ック中に暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチ 
による停止操作政外のスイツチ操作をしたとさ 


ピ ー] 回 


□ックを解除しました。 


ぶを同時に1秒が上押して、 □ ックを解除 


ピピ1回 


解除は1秒し义上押してください。 


□ックを解除するときにもな 
じ(上押さなかったとさ 


i を同時に1秒 


ピピ1回 


おはよラタイマーをセツトでさません。 
現在時刻を設定してください。 


ピッ1回 


おはようタイマーを午前件後） * * 時**分にセ 
ットしました。 


現在時刻び設定された状態で、を巧して、おはよ 
うタイマー運転をセツトしたとさ 


ピ ー i 回 


おはようタイマーを取 D 消しました。 


おはようタイマー運転待機中に! ] ま。-;、 二^二占 
を巧して、おはよ5タイマー運転を解除したとさ 


ピ ー i 回 


暖房運転を停止しました。 


おはよラ 運転/巧概 

おはようタイマー運輯中に liiiiil または 
巧して、おはよラタイマー運転を解除したとさ 


ピピッ1回 


己分後に暖房運転を停止します。 


おはよラタイマ…運転が終了する已分前 


ピ ー i 回 


暖房運転を停止しました。 


おはよラタイマー運転び終了したとさ 


ピッ J 回 


おやすみタイマー運転を開始します。 
設定は**分です。 

(を*二目曰、4己、30、1已 -) 


r 一-——……;を押して、おやすみタイマー運転を開始したとき 

^:::社::1。::::::1，:公；)： 


ピ ー i 回 


暖房運乾を停止しました。 


. . おやすみ .. a 転/燃) i ■ 

おやすみタイマー達転中し IP ;.— ;.-:—.品-.]または P こ二こ; J を 
押して、おやすみタイマー運転を解除したとさ 


ピッ J 回 


エコ運転をセツトしました。 


3を巧して、エコ運転をセツトしたとさ 


ピ ー i 回 


エコ運転を取り消しました。 


;;ミを巧して、エコ運転を解除したとさ 


ピッ1回 


プラズマクラスターイオン運転を開始します。 
風量は強です。 


を巧して、プラズマクラスタ-イオン「強」 
運転を開始したとき 


ピッ1回 


プラズマクラスターイオン運転を開始します。 
風量は弱です。 


ザ t を巧して、プラズマクラスタ—イオン「弱 _j 

運転を開始したとき 


ピッ1回 


風量は弱です。 


•を乃スマクラスタ- 

プラズマクラスターイオン「強」運転中にに;;品;三;;品;;;!を 
巧して、「弱」に切り換えたとさ 


ピ ー] 回 


プラズマクラスターイオン運転を停止しました。 


みブラ巧。ラス》- 


; i を押して、イオン運転を停止したとを 


ピピ1回 


プラズマクラスターイオン運転をセツトできませ 
ん。 

エアフイルターを掃除してください。 


フィルター掃除サイン点滅中の暖房運転時 (i 
を巧したとさ 


船 





f 便利な使いかた 


□ツク 


狡な去つ 


掌ずみ 


Hfi 讓鞍 


V オン違範 
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機器を左ちそれぞれ約 2 日度まで回乾させることで、お好みの方向に温風の向きを変えることびできます。 

^么を意- 

A •暖房使用中および使用直後は、操作部•取っ手ながは高温になっています。 

/IX やけどのおそれびあります。特に温風吹出し口付お、エア：7ィルター部などの高温部には触れない 

菌畳を恵 でください。 


♦回転させたとさに機器が転倒したり、ガスコードやガス接続□、および電源コードにむりな力びかからない 
ようにガスコードや電源コードは少したるませてください。 

• 機器が転倒しないよラに、ゆっくり回してください。 

♦機器を回転したあとに、温風吹出し□の前に可燃:物びないか確かめてください。 


¢1 機器の上部を、 
両手で押えて 
回ず。 


左ちそれぞれ約20度 
まで回せまず。 


ゆっくり回して、お好みの 
方向に調整して < ださい。 



一公 j 主意-^ 

>機器にをたれかかったりしまずと、転倒の 
おそれびありまず。特にかさなお子様の 
いるご家庭はごを意ください。 

>台脚の回転部に手を入れまずと、手を挟んだ 
り、けがをずるおそむがありまず。特にルさ 
なお子様のいるご家庭はごを意<ださい。 

>ガスコード、電源コードを台脚の回転部に巻 
きつけないでください。機器が故障したり、 
ガスコードや電源コードび破損し、ガス漏れ- 
感電.シヨ—卜.义災の原因になります。 


♦ 機器本体を手で押えたとさ、静電気や微かな振動のような感覚を感じることび 
ありますび、異萬ではありません。気になる場合には、コンセントに差し込む 
電源プラグの向さを換えてください。 



ルさなお子様のいるご家庭では、回転により手を挟んだり、けがをすることを防ぐために 
スイーべル機構を固定してご使用になれます。（付属のねじを使用して固定してください。） 


〇機器を倒し、台脚の裏側が 

見道態に! 


© 付属のねじを使用して台脚 
の裏側か5本体に向ってね 
じ这む。 


©ドライバーを使巧して、 
矢印のついている下側の 
巧にねじをねじ込みます。 


•機器を倒ずとき、台脚の回転により、手を挟 
まないようにごを意ください。 


11 li 案体と台脚び平行になる形でねじを回してくだ 
議議霧1^い。平行でないとねじは入りません。 

1111身じは最後まで確実に回してください。ねじを 
1111議後まで確実に回さないとスイーベ;レ機構を固 
議議 i 謙できない場合があります。 
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a 常の点模とお手入れ 


安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。 

^ A 警告 

® •修理-改造*分解は高度な専門知識が愈要です。 

参エアフィ ルターの 脱着ながは、お客様ご自身では工具を使用して絶规こ分解したり修理-改造は 
せ*禁± 行わない。 

一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。 


> 8常の廉模 


曰萬の点検 • お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に冷えてから電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

機器本体には安全に関するご注意ラベルび張り付けてあります。巧れたり、読めなくなったときは、 
やわらかい布などで巧れをなさ取って<ださい。また、お手入れの際に、はがれないよ5にを意して 
ください。ちし、はがれたり読めな<なった場合は、お買い上げの販売店、またはちよりの大阪ガスで 
新しいラベルをお買いまめのラえ、張り替えてください。 


◎次のチェックポイントを点検してください。 

' ぶしく接纔さす1て。定でがつ 


接続部を点検する （6' 


が A た0、：りじか>ここ'し:％、滯せん.が？ 


し、たんごし•‘，ホせんご？ 

正しくセ','‘.'卜さが.でし、，ム-もろで 


.-i . ;王い T ，' よ r 


3 ガスコードを点検する_(6 • 17 • 1呂ページ）_ 

lir 電源コードを点検する (7 • 8 ■ 17ぺージ） 

1 ir 取り付けを点検する （40 ‘41ぺージ） 

111户フィルター掃除サインを確認する （39 ページ） 

義 in エアフイルターを掃除する（39~41ぺージ） 
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>撥器のお芋入れ0力巧に]固程蹟》 


1力月に]回程度、ちしくはちれたらそのつどお手入れしてください。 


<^運輯を停止ずる。 


機器び十分に;令え、対流ファンび止まり温風び出なく 
なったこと、およびイオン送風フアンび止まり吹出し 
グリルから風び出なくなったことを確かめてください。 


@やわ S かい巧を魚るま湯で 
热 S して、よくしぼってか 
引式く。 バィ 

特に巧れのひどいとさは、 

やわらかい巧に台所用中 
性洗剤をつけて捕さ取つ 
てください。 


»お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋 
をはゆてラことをおずすめします。 

»化学ぞうきん、スプレー式洗剤、酸性やアル 
カリせ洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶 
巧に使巧しないでぐださい。塗装の色びあせ 
たり、樹脂製の部品び変色したり、割れるこ 
とびありまず。 


♦温風軟出し□のお手入れ （1 力巧に3阅積度） 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 

〇運輯を停止ずる。 

温風吹出し□び十分に;令え、巧流ファンび止まり 
温風び曲なくなったことを確かめてください。 

©溫風吹出し□を、電気掃除 
W 機などで掃除ずる。 •! 貧、三 

温風吹出し口に白い粉やちれび付着することがあり 11 ぐたをり 
ますび、異常ではありません。そのよラなとさや巧 11 
れびひどい場合は、指をけびしないよラ手袋をはめ 圍衝撃をな 
て、やわらかし、布でおき ノ. 戀| ががれた 

取ってください。 圍かわり、 



♦化学ぞラきん、酸せやアルカリ I 性洗剤、ベン 
ジン、シンナーなどは、絶巧に使用しないで 


♦湿風吹出し□のルーバーを、強く巧えたり、 
衝撃を•加えたりしないでください。ルーパー 
が巧れたり、 曲がったりして、溫風の方向が 
かわり、床や力ーペットなどが変色ずること 
がありまず。 


心知つておいてください 
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Q エアフィルター上部にある 

2つのクリップを クし.トップの力戸^^^ 

ゆるがる。 




© エアフィルターを取り外ず。 


① エアフイルターを 
かし手前に引く。 

⑨上にスライドさせ I 
て取り外ず。 



@内フィルターをエアフィル 
夕""か!5取り外ず。>> 


エアフイルター巧側のツメから 
内フィルターを取りがします。 


0内フィルターを電気掃除機 
などで掃除ずる。 ゾ 



1力月に1回程度、もしくは巧れた5そのつどお手入れしてくだごい。 


運輯を停止ずる。 


温風吹出し口び十分に;令え、対流ファンが止まり 
温 Ml び出なくなったこと、およびイオン送風フアン 
び止まり吹出しグリルから風が出なくなったことを 
確かめてください。 


エアフィルタ • 感温部を 溃 足 織 i ; 於:…'、、 

巧司巧な一を吃ム (<■ い*"^+巧1巧な》-^—で 議 Hfei 覆れびひどい場合は、エアフィルターを取りが 

電巧お除磯なとで hf? 除ずる。 life 、 はたきややむ S かいブラシなどで、詰まっ 


電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルター 
を装着したまま、エアつィルターを変形させないよ 
ラに、ほこりを吸い取つてください。 



ii 陽、はたさややわらかいブラシなどで、詰まっ 
議いるほこりを取り除いてください。 

11麵などの特にひどいミちれび付着しているとさ 
議||ま、エアフイルターを取りがし、台所用中性洗 
11割で手早く洗い、水気をよくきってから十分に 
議;籍燥させてください。 

r~~A\ 迂思 N 

♦酸性やアルカ U 性洗剤、ベンジン、シンナー 
などは絶対に使用しないでください。 

塗装の色があはたり、変色したり、部馬び変 

お-破損ずることがあり危険です。 

、 _ J 

iii ； アフイルターの網部に水が付着していると、 
11まこり詰まりと同じ状態となり運転しないこと 
iipsD ます。お手入れ後の水気は十分にさって 
li 《ださい。 




•エアフィルターにほこりび詰まったり、力ーテンなどの晴害物でみさびれたり 
ずると、フィルター掃除サインの赤色点滅と音声で、お掃除時期をお知らせし 
ます。この場合、障害物を除去してください。また39〜41ページのお手入れ 
方法に従って、エアフィルターの掃除を行ってください。 

参重転したままほこりの轟除を行ってをフィルター掃除サインは消巧しませ 
ん。再運転を行ってください。 

参エアフィルターを掃除してをフィルター掃除サインび消なしない場合には、 
機器巧部にほこりやごみび付着していることび考えられます。「点検整備(有 
料)」を受けることび必要となります。（お買い上げの販売店、またはち)より 
のガス会社(供給業ち）にご依頼ください。） 


喊进哪 4呂ベージ 


♦フィルター掃除サインび点滅しているとさは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。 

♦エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物があったり、機器の後方と壁が 
巧かったりしたときは、機器内部び異常に過熱します。 

フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器び自動的に運転を停止することがあります。 
♦フィルター掃除サイン点滅中は、イオン運商は動作しません。 


心知つておいてください 





































内フィルターをエアフィル 
夕一にセツトずる。 


エアフィルターの内側に 
内フィ ルターを 確実に 
セツトします。 


^ 金網 
I (エアフィルタ_ 





ツメと金網（エアフィルター)の間に内フィル 
夕一(樹脂フイルター)を装着します。 

ツメは内フィルターを装着する部分に2力所 
あ0ます。 


I 朱分に乾燥していることを確認してからセニ 
議むて < ださい。 


♦內フィルターを必ず元の位置に正しくセット 
して <ださい。 

內フィルターおよびエアフィルターを取りが 
したまま運転ずると、機器内部にほこりび入 
り、機器故障の原因になりまず。 


エアフィルターを機器の受 
け部にのせ、2つのクリップ 


»エアフィルターび3 力 所の受け部の内側に乂っ 
ていることを確認してから、ク1」ップを差し込 



2つのクリップを鋪皎て固定 



r A を意- 

•エアフィルターと機器との間に大きなずきま 
がないことを確認してください。ずきまが 
あると、機器内部にほこりが入り、機器故障の 
原因になりまず。 


故障かな？と思ってちよく調べてみると故障でない場合ちあります。 

修理を巧頼する前に、わう一度次の点をお調べください。 

それでを直らないとをや原因びねからないとをには、お買い上げの販売店、またはをよりのガス会社 
(供給業ち）へご連絡ください。 




暖房運転スイッチ巧巧し 
てを蓮範しない 

(遷觀/燃焼ミンブび縁接 
し志にし了し‘） 


参電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていまずか。 
• ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではありませんか。 

• □ックがセツトされていませんか。 


点次しない 

健較/燃鶴ランブが衆捏 
じ,ちも— I マぃ） 


使用中に消义ずる 


•お部屋のガス栓は全開になっていますか。 

•ガスコード内に空気が残っていませんか。 

参マイコンメーターび作動していませんか。 

雜エアフイルターにほこりが詰まっていませんか。 
(フイルター掃除サインび点滅していませんか。） 

参湿風吹出し口びふさがれていませんか。 

参機器の後方と壁の距離は1 4 cm む上ありますか。 
•7 イコンメーターび作動していませんか。 

参8時間自動消义機能び作動していませんか。 

•不完全燃焼防止装置び作動していませんか。 
室内の換気をして < ださい。 


よく暖ま5ない 


渡ま0ずざる 


♦エアフイルターにほこりが詰まっていませんか。 

(フイ<1レター掃除サインび点滅していませんか。） 

•設定室温が1氏< あ0ませんか。 

参お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

•お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 

♦機器前ち1 OOcm な内にものび置いてあ0ませんか。 

参お部屋の大ささと機器の仕様（暖房の目やす）び合っていま 
すか。 

•感温部にほこ0び付いていませんか。 

< •機器後面（感温部）にずさま風やをたい空気び当たっていま 
せんか。 

参エコ運転を解除していません I か。 


《1お近くのガス会社(供給業ち)に連絡してください。 



心知つておいてください 
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•こんなとを妹敏腾でがあり获せん 


原齒と巧策 


…スン始.がち 4 しげろくぶ戀騰房臻較 
運転前 しなな、つた後、カスコートを脱舊レた綾 


I 編 1111 圓議 111111111111 ii I 
iiiiiiiiii » iiiiiii ^ siiir ^ 
11111111 I 

I 纖圍画画11纖画画 

piiiiiiiii * 

I 議議麵議画!議議誦麵画議111 iM 


ガスコード内に空気び入ったためです。いったん点火 
してから失义した場合は、再点义機能び自動的に1回 
だけ作動します。 

機器内部の部品などに付着している油やほこ0び焼ける 
ためです。しばらく換気しなびらご使用ください。また、 
フ□—リングのワックスなどび温風に加熱されて、におう 
ことがあ D ます。しばらくすると自然になくなります。 

ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉する 
ガス弁）び作動するとさの音でず。 

点义音げする場合があ0ます。 


病,义したとをに、 r ヒニ-^^ 
し、弓裔がする。 



廢廣黨鞍中に、た/ん '一_! とい-ミ I 務だ 
I 圓讓議戀議戀圓圓圓圓圓囊 I 議 ii 圍画^^^^^^^^ 

,•.ソ'で，ち’/’:：が _*r ん:? -,.u 
「-□ジン、こ]ジン j とキシ君蠢が出る。 

おぶしクリ；しがら「力す-ジカチジ j 
「ジー]と营びマる。_ 

暧房達綺時に蓮転/燃焼ランプが萊を 
びろ緑當じ,び谷.ろ。ミた' B 爱漠運較が 
rrilf ,，..'.しザい rv ‘.， 援をし 
療巧している。 


ガスコードを脱着したときにガスコード内に空気び 
入ったためです。 


ガスの通過音びする場合びあります。 


機器内部の部品などび加熱や;令却される際に金属び 
膨張、収縮して発生する音です。 


てホ—;'•旱 " T ' :、。 - I : •策::,‘：:-(癸 
礙愤停 it しなり。 


イオン運転時に出る音です。異常ではありません。 


卫コ運転中に燃焼び停止したためでず。 


機器内部を冷やしてから自動的に止まります。 


画議議圓圓圓1111111 U 内部び冷えるまでしばらく待ち、約20秒たつてから 
ni 麵麵画瞧議圓圓議麵議議 11 議 1 圓議 !|1 自動的に点火します。 


11 MIIH 圍11誦1| 谓わてが5、離暖房運転 


1義繼11111111111讓11111 iiiiiiiiij おはようタイマー運転をした場合、]時間たつと自動 
圃誦議圍議議議藝圓議圓圓誦||-1的に停止します。再度運転操作をしてください。 


心知つておいてください 
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• 暖房とイオン運転の同時運転中に安全装置び作動し、エラーま号を表京して停止する場合には、両方の運窗 
が停止します。暖房運転スイツチまたはイオン運乾スイツチを巧すとエラー表示は解除されます。 

♦ 安全装置が作動したとさは、報知音’音声(音声「切」のとをは報知音のみ)でお知らせします。 

(過雲流防止装置作動時や停電時は..韻知音’音声は鳴りません。） 

• 安全装置作動時の表示は、暖房違転スイツチまたはイオン運転スイツチを押すと解除されます。 

• お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと「/《点滅」リ*? 

点滅」 r 巧点滅.南どを表示して運転をしなし屬合があります。十分にお部屋の換気を行ったを、再運転してください。 
♦ま全装置が作動した後、点検して再崖転してを、たびたび同じような作動を繰り返すような場合は、お買い 
上げの販売店、またはちよ D のガス会社（供給業者）へご連絡ください。 


赃養方を 


室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィル 
夕一にほこりが詰まっているときに起こります。 
'ガス栓び開さた D なかったとをや..ガスコードを脱着した後、 

I などにも点滅します。（点火後約1分間または燃焼量変化時 ) j 


にお靜屋巧換氯を巧シ\エグフィん夕~~部の掃隙 
ごた簇，萬蓮•鏡してくだをい。 


ガス栓び開きたりなかったときや、ガスコードを脱着 
した後などに起こりまず。 


ガスをび閉じられていた0、開きた0なかつたときな 
どに起こります。 


故障ではありません。 

暖房運転開始後8時間が過ぎたためでず。 


燃焼したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたとを 
などに起こります。 


再譲転レてくだをい。 


繼統レて讓転す々壞食な、緩房簿転スインずを3お 
て.「だ化ム、滅聚をて度撒し可塞飼一-、：、飞もレ 


I . 离違転してくだをレ V 


‘„|隐 1. 後し 

;ださい。健 
I ：み'’,. X 化，-,：:、 


丄了:"'！ ’it :—带 ') 禄除ご、释害聰てミ戰【„1隐1, 後し 
エアフィ，し夕—が巧广り过まり I てし、たり旧湿吹：：こ < (目〜 6' けし r ：: ‘ふ巧渾隨し-く-二でい、心帘 
物茲; tSSJr 占 in 奎5、細逊。人し鑛ブ S グは棘谦つ-ンが回ってぃる騷は抜かなぃでく 
齡貝離 f 觀帮—しまき5てとし读过爵 i 己'，りま^ださし W 上證鑑霞を巧っても、たびたび轉じぶうな: 

尊な内口じしひしり占/ L ま八いる,一。 I しも！^しじま い如点懿表巧をずる場をには*篇横變傭が敏襄と 

弓。 心..け。 _ 

な曲田 48/\ージ 

エアフィルターや温風吹出し□びふさびれたときなど U 修遵がが愛でず。お賢い上け巧顯第巧、またはをみごの 
に起こります。 1う-;をががた等甚)、、こ,垂絶く "-^っぃ- 


電気回路びシヨートしたときなどに起こります。 


4爹键がが襄でず。お買い上げみ飯寵店*まをはもよ。め 
ガス会社(供給業巻)へこ達絡くだをしん 


故障ではありません。 

イ旱電により停止したためです。 

または、運転中やおはよラタイマー運転の待機中に 
電源プラグを引さないたためです。 


暖房運転スイツチ、おやすみスイツチ、おはよラスイ 
ツチ回路がシヨートしたり、] 5秒じ(上押し続けたと 
きに起こります。 


再簿電時、辣讓フタンが園つでいることがあ口まザ。 
こ己り場を*を!魏フンが比ずつてから懸篤選猿スイジ 
チを3恩押して* IQOl 滨滅褒をを辯淡して、搏違転 

牌'寧すけぶい i スが城して'；-一'-.:) 


I 巧スネをを閲餐)，お賣い上げ巧搬売瘍.ずたはおよりみガス‘与 


媛房讓较スイジチを！藤辩レて、 r 7 巧」淆滅寨示を解 
除して、泻運輸してく資をい。鄉し続けないでくだ 
をい。）それでを/祭を裝黨がか載ずる場爸は修理が 
溶驚でず。お賛い I 上げの顯売原、家たはおホりの巧ス 
參れ（供鑛業箸)へご绪綾ください。 


たけ r ゴ‘-、い’/1う-;:.六な(お治なぶ）—蓮をきこっ-こ|,,。 
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心知つておいてください 









































































































A '王,慰 

ガスをを閉じ、電源プラグをコンセントか 5 抜を、ガスコードを取りがしてくださし、。 


參機器の点、検-お手入れをしてか6保管してください。 

参を部の巧れを取り除き、ほこりなどの異物び入らないようにビニールを掛けてください。 

参特にガス接続□やガスコードには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないよラに、 
付属のキヤップをして < ださい。 

参湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

• お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。 

•ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形の 
おそれびありますのでお避けください。 


♦アフター*サ…ビスについて 



「故障かな？と思ったら」 （42 〜44ぺージ)、「ま全装置が作動したとさの処置」 （4 日 -4 已ページ）を見 
てわう一度ご確認ください。 


A 警告- 

ご確認のラえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさ 5 ない 
でお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。（別蕭の「大阪ガスのお 
問い合わせ先」参照） 

そのままご使用になりますと、故障や感電-やけど-一酸化炭素中裏-ガス漏れ-义おの原因 
になります。 

なお、ご連絡いただくとをは、なのことをお知らせください。 

(1) 品名…ガスフアンヒーター 

に） 型番…本体左側面に張り付けてあります。 


(例） 140 ■■己 703 の 13 A の場合 



大殷ガス株式会社 
21-080-12-00258 


取な年月日 

3年固な証 C 

1111111 国111111111111 


(3) 現象（でさるだけくわしく） 

(4) お名前-ご住所-電話番号-遵頃（できるだけくわしく） 




A 警告 


ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類が異なる地域へ閱居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 
転居先のガスの種類をご確認のラえ、ちよりの大阪ガスまたは転居先のガス事業者（供給業 
を）にご相談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。 

にとわなう調整や改造の費用は、保証期間内でわ有料となります。 


本書裏表紙に保証書がついていまず。 

参保証期間中は 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であってわ修理費をいただくことびありますので、大切に 
保管してください。 

•保記期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはをよりの大阪ガスにご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望によりち料修理いたしまず。 


•補修巧性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後7年間となっています。 

なお、補修瞄性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であってを補修用性能部品の在庫がある場合は、ち料修理いたします。 


•長期間、ま全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられる 
ことをおすすめします。 

• 「点横整備」は、お買い上げの販売店、またはちよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料） 

• 「点横整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 
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暖誇の営やすは澄撥地を综準にしておりまず。X 



顆 


番 

1 40-5703 -140 -已 713 • 140 -艮 723 



燃焼方式 

ブンゼン燃焼式 

鍾 

類 

纔辨気ち式 

開放式 



放熱万す 

強制対流式 

燕、 

■纖| 

方 

式 

連続放電点义方式 

麗房の賣やず 

木造家慶 

都市ガス1 3 A ’ LP ガス用:11畳まで都市ガス1 2 A 用;10畳まで 

コンクリ-卜造黎屢 

都市ガス1 3 A ’ LP ガス用:1已量まで都市ガス1 2 A 用:14畳まで 

が 

ぉ寸 

ミ去 

(mm) 

高さ已 46X! 144 0X 奧寺51曰己 （ iP 宮区 26 0) 

鎮 


靈 

(本体） 

11 .4 k 甚 



電 

源 

AC 100 V 、 50/60HZ 

靈気關裸 

消寶谭か煎•班楷 

41/42 W (待機時 0.8/0.7 W ) 



電源コ…ド霞を 

2m 

安 

全 

装 

麗 

不完全燃焼防止装置(熱電対式） • 立消え安全装置(熱電対式） 
転倒時ガス遮断装置-過熱防止装置(温度ヒュ…ズ、ヴ…三スタ） 
過電流防止装置(電流ヒューズ）•停電時安全装置 
スイッチ回路安全装置’ 8時間自動消义機能 

巧 

眉 

1 

蟲 

取扱説明書’3年間保認登録はがき•大阪ガスのお問い合わせ先•なじ ( 1本） 

使巧ガス•使周ガスグルーブ 

型式名 

けき闊当た 0 のガス消寶靈 

ガス接精 

都巿ガ义用 

13 A 

RC-J4001NP-1 

4.07〜0.76 kVV(3 艮〇〇〜6扫日 kcal/h) 

庶〕〜ド淵売) 

■ i 2 A 

RC-J4001NP-1 

瓦79〜 0.7 1 kW (3260-61 Okcal/h) 

ガスコ-ド淵売) 

し 

P 力 

ス用 

RC-J4001NP-2 

4.07〜0.99 kW の.29〜0.07 kg/h) 

ガス〕…ド淵売) 




単位： mm 
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